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Description cl’uU Acliatina nouveau du Gabon, 

Par A. Morelet. 

Achatina Vignoniana. 

Testa obtecte perforata , oblonga , tenuiuscula , irregnla- 
riter striata et passim , lente, decussata , luteo-fulva, 
sericea , parum niters , sutnris luteo variegatis; spira 
elongato-conica , o/nce obtnsa; anfractus 9 convexiusculi . 
superi granoso-striati , sutura profunda juncti , ultimas 
basi leviter attenuatus , cingulis fuscis obscure notatus , 
columellam longitudinaliter plicatus , sjtnm pa?//o 
minor; columella lata , arcuata : antice promt , oblique 
truncata, basin non attingens; apertura semiovalis, basi 
subeffusa, intus violacescens; peristoma simplex , rectum , 
margine columellari dilatato , declivi . 

Longit. 105, cliam . 47 miltim. 

Habitat, non freqnens , w intimis provinc . Gabon , 
Africce occidentalis (coll. Vignon). A. M. 


f * Diagnoses specici'iim novarusBR, 

Auctore P. Fischer. 

1. Trochus (Monodonta) zeus, Fischer. 

Tes/a imperforata , crass a, retnsa; apice brevi t pupil- 
loso , lutescente; sutura impressa; anfractus 4-5 con- 
vexiusculi , oblique striati, spiraliter sulcati; anfractus 
ultimas amplus 1 rotundatus , superne et obsolete angula- 
tus , prope suturam marginatus, albiis : rubro radio,lim et 



